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Legend 
V1 /V2 / V3 = water removal venturis 
WT PG = wind turbine powergen 
MS1 = CO2 / CH4 removal molecular sieve 
MS2 = N2 / O2 separation molecular sieve 
MR = methane reformer 


O2 = gaseous oxygen storage tank 

N2 = gaseous nitrogen 

CO2 = gaseous carbon dioxide storage tank 

CO2 Fix = hot carbon dioxide fixation by injection 
GT PG = geothermal powergen 

H2/O2 PG = expanding gas powergen 


